Deutscher Bundestag 
1. Wahlperiode 
1949 


Drucksache Nr. 3014 


Mündlicher Bericht 

des Ausschusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(V ermittlungsausschuß) 

über den von den Fraktionen der CDU/CSU, FDP, 
DP und Z eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Anpassung der Facharztordnung für die deutschen 
Ärzte an die Fortschritte der medizinischen 
Wissenschaft und Praxis 
- Nrn. 2255, 2761, 2916 der Drucksachen - 

Berichterstatter : 

Justizminister Becher (Rheinland-Pfalz) 


Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der vom Deutschen Bundestag in seiner 175. Sitzung vom 
15. November 1951 in dritter Beratung gefaßte Beschluß über die 
Annahme des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung der Facharzt- 
ordnung für die deutschen Ärzte an die Fortschritte der medizi- 
nischen Wissenschaft und Praxis wird aufgehoben. 


Bonn, den 17. Januar 1952 


Der Vermittlungsausschuß 

Kiesinger Becher 

Vorsitzender Berichterstatter 
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